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Antwort 

der Bundesregierung 


auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christoph Meyer, Christian Dürr, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
- Drucksache 19/8865 - 


Zusammenarbeit von Bundesregierung und externen Interessenträgern 
(Teil 11) - Öko-Institut 


Vorbemerkung der Fragesteller 

Das Öko-Institut e. V. wurde 1977 als unabhängiges Forschungs- und Bera¬ 
tungsinstitut gegründet. Zu den Institutsbereichen zählen „Energie und Klima¬ 
schutz“, „Nukleartechnik und Anlagensicherheit“, „Produkte und Stoffräume“, 
„Ressourcen und Mobilität“ sowie „Umweltrecht und Governance“. An den drei 
Standorten des Öko-Instituts in Freiburg, Dannstadt und Berlin sind rund 
170 Menschen beschäftigt. Dem Verein gehören laut Website 2 200 natürliche 
und juristische Personen an (Stand: 2017). Die Finanzierung erfolgt maßgeblich 
über Drittmittel. Zu seinen Auftraggebern zählen neben mehreren Bundesmini¬ 
sterien auch oberste Bundesbehörden, Länder und Landesministerien (vgl. 
www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Jahresbericht_Oeko-Institut_2017.pdf). 

Das Institut ist Gründungsmitglied des Vereins Energie Vision, der das Label 
ok-power für Ökostrom-Produkte vergibt. Ferner ist es Mitglied im Ecological 
Research Network (Ecomet), einem Netzwerk zur Nachhaltigkeitsforschung. 


1. Verfügt das Öko-Institut e. V. nach Kenntnis der Bundesregierung über wei¬ 
tere ihm zugehörige Institute, vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen 
Michael-Otto-Institut im NABU und dem Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) e. V., und wenn ja, welche sind dies? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 


2. Flossen dem Öko-Institut e. V. oder ihm zugehörigen Instituten in den Jahren 
von 2008 bis 2018 Mittel aus dem Bundeshaushalt zu, und wenn ja, in wel¬ 
cher Höhe, und aus welchen Titeln (bei Projektmitteln bitte Aufschlüsselung 
nach Einzelprojekten und Jahresleistungen)? 

Die Projekte und Mittel, die dem Öko-Institut e. V. von 2008 bis 2018 aus dem 
Bundeshaushalt direkt vergeben wurden bzw. zugeflossen sind, sind in der bei¬ 
liegenden Übersicht zusammengestellt (siehe Anlage). 


Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit vom 15. April 2019 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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3. Welche Nachweise zur zweckentsprechenden Verwendung nach § 44 Ab¬ 
satz 1 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) wurden vom Öko-Institut e. V. 
dargelegt? 

Grundsätzlich gilt für alle Ressorts: Behörden, die Zuwendungen des Bundes be¬ 
willigen, verlangen von Zuwendungsempfängem generell den Nachweis der 
zweckentsprechenden Verwendung (Verwendungsnachweis) entsprechend den 
Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid. Diese Nachweise umfassen bei 
Zuwendungen zur Projektförderung einen Sachbericht und einen zahlenmäßigen 
Nachweis. In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das 
erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegen¬ 
überzustellen. Im Sachbericht ist auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßi¬ 
gen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit 
der geleisteten Arbeit zu erläutern. Der zahlenmäßige Nachweis muss alle mit 
dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leis¬ 
tungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben aufführen. Im Verwendungsnach¬ 
weis hat der Zuwendungsempfänger zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig 
waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben 
mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen. 


4. Flossen dem Öko-Institut e. V. oder ihm zugehörigen Instituten in den Jahren 
von 2008 bis 2018 nach Kenntnis der Bundesregierung Mittel aus Haushalts¬ 
mitteln der Länder zu, und wenn ja, in welcher Höhe (bei Projektmitteln bitte 
Aufschlüsselung nach Ländern, Projekten und Jahresleistungen)? 

Der Bundesregierung liegen keine näheren Informationen zur Höhe eingesetzter 
Haushaltsmittel der Länder in Projekte mit dem Öko-Institut e. V. vor. 


5. Flossen dem Öko-Institut e. V. oder ihm zugehörigen Instituten in den Jahren 
von 2008 bis 2018 nach Kenntnis der Bundesregierung Mittel aus dem Haus¬ 
halt der Europäischen Union zu, und wenn ja, in welcher Höhe (bei Projekt¬ 
mitteln bitte Aufschlüsselung nach Ländern, Projekten und Jahresleistun¬ 
gen)? 

Zuflüsse von Mitteln aus dem Haushalt der Europäischen Union an das Öko-Insti¬ 
tut e. V. sind der Bundesregierung nicht bekannt. Eine Recherchemöglichkeit in 
Bezug auf Empfänger der von der Kommission direkt verwalteten Mittel findet 
sich auf der Website http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm. 


6. Flossen dem Öko-Institut e. V. oder ihm zugehörigen Instituten in den Jahren 
von 2008 bis 2018 Mittel aus bundesunmittelbaren Stiftungen zu, und wenn 
ja, in welcher Höhe (bei Projektmitteln bitte Aufschlüsselung nach Einzel¬ 
projekten und Jahresleistungen)? 

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über eventuelle Projektförderun¬ 
gen aus bundesunmittelbaren Stiftungen zugunsten des Öko-Instituts e. V. vor. 
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7. Wurden das Öko-Institut e. V., ihm zugehörige Institute oder jeweilige Mit¬ 
arbeiter in den Jahren von 2012 bis 2018 mit der Erstellung von Gutachten, 
Analysen oder Ähnlichem durch die Bundesregierung beauftragt, und wenn 
ja, auf welcher Grundlage entschied sich die Bundesregierung für das Öko- 
Institut e. V. als Auftragnehmer? 

8. Gab es bei etwaigen Auftragsarbeiten der Bundesregierung Ausschreibun¬ 
gen, und wenn nein, warum nicht? 

Wenn ja, welche weiteren Mitbewerber gab es? 

Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund Ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be¬ 
antwortet. 

Beauftragungen an das Öko-Institut e. V. in den Jahren 2012 bis 2018 können aus 
der als Anlage beigefugten Übersicht entnommen werden. Die Beauftragungen 
erfolgten im Rahmen der geltenden haushalts- und vergaberechtlichen Bestim¬ 
mungen. Aufgrund des gesetzlich verankerten Grundsatzes des Geheimwettbe¬ 
werbs, wonach das Vergabeverfahren betreffende Informationen auch nach Ab¬ 
schluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln sind, wird von einer Auf¬ 
listung der Mitbewerber abgesehen. 


9. An welchen Projekten und Vorhaben der Bundesregierung, wie etwa Veran¬ 
staltungen, Unterrichtungen und Publikationen, haben das Öko-Institut e. V. 
bzw. seine Mitarbeiter in den Jahren von 2008 bis 2018 organisatorisch oder 
als Podiumsteilnehmer, Referent oder Ähnliches mitgewirkt (bitte um Ein¬ 
zelaufschlüsselung)? 

Die Fachkompetenz des Öko-Instituts e. V. bzw. seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wurde bei Bedarf in angemessener Fonn bei der Vorbereitung von 
Vorhaben, Unterrichtungen und Publikationen der Bundesregierung berücksich¬ 
tigt. Das Öko-Institut e. V. bzw. seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
auch an verschiedenen Veranstaltungen der Bundesregierung in den Jahren von 
2008 bis 2018 in unterschiedlichem Umfang mitgewirkt. Eine nachträgliche Er¬ 
hebung der Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Öko-Instituts 
an Veranstaltungen der Bundesregierung ist nicht leistbar. Eine Verpflichtung zur 
Erfassung derartiger Teilnahmen besteht nicht, eine solche Dokumentation wird 
auch nicht durchgeführt. 


10. Bestehen oder bestanden Vertragsverhältnisse zwischen der Bundesregie¬ 
rung oder obersten Bundesbehörden auf der einen und dem Öko-Institut e. V. 
auf der anderen Seite, und wenn ja, was haben sie zum Inhalt? 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 2 und 7 verwiesen. 


11. Fand oder findet ein Mitarbeiteraustausch, etwa in Fonn der Überlassung 
oder Leihe, zwischen Bundesministerien und -behörden auf der einen und 
dem Öko-Institut e. V. auf der anderen Seite statt, und wenn ja, um wie viele 
Personen handelt es sich? 

12. Auf welchen Positionen werden oder wurden die entsprechenden Personen 
in der Bundesverwaltung eingesetzt, und was sind oder waren ihre konkreten 
Aufgaben? 

13. Wer trägt bzw. trug hierfür die Personalkosten in welcher Höhe? 

Die Fragen 11 bis 13 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Es fand und findet kein Mitarbeiteraustausch statt. 
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14. Entsendet das Öko-Institut e. V. Vertreter in Ausschüsse, Beratungsgremien 
oder Fachbeiräte des Bundes, und wenn ja, in welche? 

Mitarbeiter des Öko-Institut e. V. waren und sind Mitglieder der Reaktor-Sicher¬ 
heitskommission, der Strahlenschutzkommission und der Entsorgungskommis¬ 
sion des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU). Die Mitgliedschaft ist ein persönliches Ehrenamt. Im Rahmen dieser 
Gremien sind die berufenen Mitglieder keine Vertreter ihrer Institutionen. 

Ein Mitarbeiter des Öko-Institut e. V. ist im Kerntechnischen Ausschuss (KTA) 
als Mitglied in der Gruppe der Gutachter und Beratungsorganisationen berufen. 
Zusätzlich stellt das Öko-Institut e. V. im KTA-Unterausschuss Strahlenschutz¬ 
technik (UA-ST) ein stellv. Mitglied sowie ein ehrenamtliches Mitglied der Kom¬ 
mission für Anlagensicherheit (KAS). 


15. Sofern Frage 14 zutrifft, welche Organisationseinheit in den jeweiligen Bun¬ 
desministerien entscheidet über die Besetzung der jeweiligen Ausschüsse, 
Beratungsgremien oder Fachbeiräte auf welcher rechtlichen Grundlage (bitte 
um einzelne Zuordnung)? 

Die Berufung in den Kemtechnischen Ausschuss erfolgt auf Grundlage der „Be¬ 
kanntmachung über die Neufassung der Bekanntmachung über die Bildung eines 
Kemtechnischen Ausschusses“ von 26. November 2012 durch das BMU. Die Be¬ 
nennung erfolgte durch die Strahlenschutzkommission (SSK), die Satzungsge¬ 
mäß ein Mitglied und ein stellv. Mitglied im KTA stellt. Die Benennung für den 
UA-ST erfolgte ebenfalls durch die SSK, die Berufung erfolgt durch den KTA. 

Die Berufüng der Mitglieder in die Kommissionen erfolgt durch die Bundesum¬ 
weltministerin/den Bundesumweltminister. 

Die Vorschlagsliste für die Kommission für Anlagensicherheit wird durch die 
Staatsekretärin/den Staatssekretär des BMU gebilligt; Rechtsgrundlage § 51 a 
BImSchG. 


16. Wie viele Personen werden im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit sowie in den nachgeordneten Bundesbehörden nach 
Kenntnis der Bundesregierung beschäftigt, die zuvor beim Öko-Institut e. V. 
in einem Arbeitsverhältnis standen, dort in Gremien saßen oder sonstige Ver¬ 
tragsverhältnisse mit ihnen unterhalten bzw. unterhielten? 

Übersichten über vorherige Arbeitsverhältnisse aller Beschäftigten mit den je¬ 
weils zuvor wahrgenommenen Funktionen werden weder im BMU noch im Ge¬ 
schäftsbereich vorgehalten. Entsprechende Angaben sind daher nicht möglich. 


17. Wie viele Personen mit einer solchen Vita sind mit Kompetenzen zur För¬ 
dermittelbewilligung ausgestattet bzw. Teil eines Programmbüros? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 16 verwiesen. 


18. Aus welchen Quellen finanziert sich nach Kenntnis der Bundesregierung der 
Verein EnergieVision in welchem Umfang? 

Der EnergieVision e. V. finanziert sich laut seinem im Internet veröffentlichten 
Tätigkeitsbericht 2017 „im ideellen Bereich im Wesentlichen aus Mitgliedsbei¬ 
trägen und im Zweckbetrieb aus den Entgelten der zertifizierten Anbieter“. Der 
Bundesregierung liegen keine Kenntnisse vor als die, die aus der Intemetseite des 
Vereins hervorgehen. 
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19. Hält die Bundesregierung das Label ok-power für Ökostromprodukte für 
eine sinnvolle Kennzeichnung im Sinne des Verbraucher- oder Umwelt¬ 
schutzes, und wie begründet sie ihre Haltung? 

a) Wie bewertet die Bundesregierung die Kriterien für die Vergabe des La¬ 
bels qualitativ? 

b) Berücksichtigt die Bundesregierung im Rahmen ihrer Beschaffungspoli¬ 
tik Produkte mit dem genannten Label besonders, und wie begründet sie 
ihre Haltung? 

c) Existieren vergleichbare staatliche Labels, und wenn ja, welche? 

Der Bundesregierung obliegt es nicht, einzelne Label für Ökostrom-Produkte zu 
bewerten. Die Fragen 19a bis 19c werden dennoch soweit möglich im Folgenden 
zusammenhängend beantwortet. 

Das Umweltbundesamt hat in einem Forschungsprojekt Kriterien zur Bewertung 
von Ökostrom-Labels mit Blick auf die Qualität und ihre Wirkung auf die Ener¬ 
giewende und den Klimaschutz entwickeln lassen. 

Das ok-power-Label wird in dem Vorhaben - ebenso wie andere Ökostrom-La- 
bel — eher deskriptiv behandelt, eine direkte Bewertung anhand der Kriterien wird 
nach vorläufigem Stand des Endberichtes nicht vorgenommen. Das Forschungs¬ 
vorhaben wurde im April 2017 gestartet und die Ergebnisse werden voraussicht¬ 
lich im Sommer 2019 veröffentlicht. 

Das Umweltbundesamt ist als Mitglied des Kriterienbeirats für das ok-power-La¬ 
bel an der stetigen Weiterentwicklung des Kriterienkataloges beteiligt. Wesentli¬ 
che Kriterien im Sinne des Verbraucherschutzes, wie z. B. Trennung von Träger 
und Zertifizierungsstelle oder auch Unabhängigkeit vom Energiemarkt, werden 
eingehalten. Kriterien mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz sind als sehr 
komplex einzuschätzen und werden erst nach einigen Jahren bewertet werden 
können, da sie zumindest zum Teil neu gefasst wurden. 

Das Umweltbundesamt veröffentlichte zuletzt 2017 einen Leitfaden zur Beschaf¬ 
fung von Ökostrom für die öffentliche Hand: 

www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/14 10/publikationen/2017- 
03-17_broschuere_leitfaden-oekostrom-ausschreibung_korr.pdf. 

Das Kapitel „1.2 Berücksichtigung von Umweltanforderungen im Vergabever¬ 
fahren“ beschreibt die Möglichkeiten der Bundesregierung und anderer aus¬ 
schreibender Stellen der öffentlichen Hand, spezielle Anforderungen zu formu¬ 
lieren. Die Anforderung an den Anbieter bzw. das Produkt, ein bestimmtes Label 
zu tragen, wäre diskriminierend und ist nicht erlaubt. Dennoch können natürlich 
auch Produkte, die das Label tragen unter gegebenen Umständen den Zuschlag 
erhalten. Ein Label ist kein Ausschlusskriterium. 

Es existiert kein staatliches Label für Ökostrom. 


20. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in denen die leitenden Personen 
eines Vereins personenidentisch mit Gesellschaftern einer Kapitalgesell¬ 
schaft sind und in denen sich beide - Verein und Kapitalgesellschaft - mit 
vergleichbaren Themenfeldem, beispielsweise Nachhaltigkeit, beschäftigen, 
und wenn ja, welche sind dies? 

Dazu liegen der Bundesregierung keine Kenntnisse vor. 
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Weiterentwicklung des 
Umweltzeichens Blauer Engel: 
Entwicklung neuer Umweltzeichen 
und Weiterentwicklung bestehender 
Umweltzeichen in 
innovationsorientierten 
Produktgruppen 

Green Software: Entwicklung und 
Anwendung von 
Bewertungsgrundlagen für 
ressourceneffiziente Software unter 
Berücksichtigung bestehender 
Methodik. 

F ach wissenschaftliche 

Unterstützung des "Nationalen 
Programms für nachhaltigen 
Konsum" - Teilvorhaben 3: 
Umweltkosten von Konsumgütem 
als Ansatzpunkt zur Verbesserung 
marktlicher und nicht-marktlicher 
Verbraucherinformation ("2. 
Preisschild") 

Ökologisches Design als 
Kaufkriterium beim Verbraucher 
stärken 

Entwicklung eines Konzeptes zur 
Überwachung der Anforderungen an 
Blaue Engel Produkte im Handel 
und dessen Erprobung 

Weiterentwicklung von Strategien 
gegen Obsoleszenz einschließlich 
rechtlicher Instrumente 

Nachhaltigen Konsum 
weiterdenken: Evaluation und 
Weiterentwicklung von Maßnahmen 
und Instrumenten 

Product Environmental Footprint - 
Weiterentwicklung und Anwendung 

Blauer Engel - nationales 
Umweltzeichen mit internationaler 
Wirkung, Weiterentwicklung der 
Intemationalisierungsstrategie und 
Zusammenarbeit mit anderen TYP 1 
- Umweltzeichen 

40 Jahre Blauer Engel - 
Weiterentwicklung seines 
Produktportfolios 

Erweiterte Integration sozialer 
Aspekte im Umweltzeichen Blauer 
Engel 

Quecksilberemissionen aus 
industriellen Quellen - Status Quo 
und Perspektiven 

Koordination und Integration von 
Umweltfachplanungen und ihr 
Verhältnis zur Stadtplanung 
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Verbundprojekt: Bewertung und 
Einführungstrategien für 
oberleitungsgebundene schwere 
Nutzfahrzeuge; StratON 

Verbundprojekt: Emissionsfreie 
Flughafenflotte; scale up! 

Auftrag: Klimafreundlicher 

Verkehr: Umsetzungsstrategien zur 
Treibhausminderung des Verkehrs 
bis 2030 und 2050 im Kontext der 
Elektrifizieung; KSVE203 02050 - 
Los 1 

Erweiterung des EU- 
Emissionshandels durch 
Einbeziehung des Schiffsverkehrs 

Carbon Footprint - einheitliche 
Berechnungsmethode für den C02- 
Ausstoß in der Logistikkette im 
Güterverkehr, Vorschläge zur 
Kennzeichnung von 
Endverbrauchsgütem inkl. 

V erkehrsträgerumwelt-vergleich 
Bahn/Schiff/Lkw/Flugzeug 

Weiterentwicklung des Instruments 
"RENEWBILITY - 
Stoffstromanalyse nachhaltige 
Mobilität im Kontext emeuerbarer 
Energien bis 2030" 

Analyse und Weiterentwicklung von 
Klimaschutzmaßnahmen im 
Seeschiffsverkehr unter 
Berücksichtigung der aktuellen 
Entwicklungen auf internationaler 
und europäischer Ebene 

Prüfung und Umsetzung der 
nationalen und europäischen 
Normierungsprozesse für eine 
einheitliche Emissionsberechnung 
bei Transportdienstleistungen 

Entwicklung ökonomischer 
Klimaschutzinstrumente für den 
internationalen Luftverkehr 

Wiss. Unterstützung der 
internationalen und EU- 
Verhandlungen zu 
Klimaschutzmaßnahmen für den 
Seeverkehr 

Recht und Rechtsanwendung als 
Treiber oder Hemmnis 
gesellschaftlicher, ökologisch 
relevanter Innovationen - untersucht 
am Beispiel des Verkehrsrechts 

Energiewende im Luft- und 
Seeverkehr: Praxisorientierte 
Roadmap zur Erreichung der 
Klimaschutzziele 
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Erarbeitung einer Liste mit 
potenziellen POP-Kandidaten für 
Stockholmer Übereinkommen und 
Fortentwicklung der POP-Kriterien 

Beitrag zur Green Economy durch 
Nachhaltigkeit in Unternehmen der 
chemischen Industrie: Auswahl von 
Substanzen bzw. Prozessen nach 
den UBA-Kriterien zur 

Nachhaltigen Chemie 

Beiträge zur 

Nachhaltigkeitsstrategie: Minderung 
von Treibhausgasemissionen, 
Ressourcen- und Energieverbrauch 
in der Chemiebranche durch 
Instrumente der nachhaltigen 

Chemie 

Entwicklung, Evaluierung und 
Abstimmung von Methoden und 
Indikatoren für ein 
Umweltmonitoring von 

Chemikalien in Deutschland zur 
Erfüllung der Anforderung der EU- 
Kommission nach einer 
Wirksamkeitsbewertung und 
Erfolgskontrolle unter REACH. 

Gemische in der Umwelt - 
Entwicklung von 
Bewertungsstrategien für die 
Chemikalienregulierung unter 
REACH 

Ermittlung von Expositions- und 
Verwendungsdaten zur 
Relevanzanalyse potentieller 
endokriner Disruptoren - 
Vorbereitungen zur Nominierung 
als besonders besorgniserregend 
unter REACH 

Prüfung von Bewertungskonzepten 
auf Effizienz bei der Identifizierung 
von PBT-Stoffen 

Unterschätzung des Umweltrisikos 
durch Nichtberücksichtigung 
gleichzeitiger Anwendungen von 
Biozidprodukten: Kumulative 
Expositionsbeurteilung und 

Risiko Charakterisierung von 
Biozidprodukten. 

Rechtsfragen zur Anwendung des 
Stoffbegriffs auf Nanomaterialien 
im Rahmen der REACH- 
Verordnung 

Internationale Umwelthaftung für 
durch Unternehmen verursachte 
Umweltschäden 
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Wissenschaftliche Begleitung der 
Erstellung des Klimaschutzplans 
und des dafür vorgesehenen 
Beteiligungsprozesses einschließlich 
sektoraler Modellierung, 
wissenschaftlicher Unterstützung 
des BMUB und ad hoc Beratung zu 
im Laufe der Erstellung 
aufkommenden Fragestellungen 

Evaluierung und Weiterentwicklung 
des EU-Emissionshandels aus 
ökonomischer Perspektive für die 
Zeit nach 2020 (EU-ETS-7) 

Vollzugskonzepte und Einbeziehung 
Dritter im Gesetzesvollzug beim 
Klimaschutzrecht im 

Gebäudeb ereich 

Verfassungs-, europa- und 
beihilferechtliche Fragen zur 
Weiterentwicklung der ETS- 
Richtlinie 

Weiterentwicklung des EU-ETS im 
Luftverkehr vor dem Hintergrund 
der möglichen Einführung einer 
globalen marktbasierten Maßnahme 
(GMBM) durch die ICAO im Jahr 
2020 

Strukturelle Weiterentwicklung des 
EU-ETS nach 2020 

NKI: Evaluation, Begleitung und 
Anpassung bestehender 
Förderprogramme sowie 
Weiterentwicklung der Nationalen 
Klimaschutzinitiative (NKI) 

NKI: Die Produktauszeichnung 
EcoTopTen - Schwerpunkt SEK 
Stromsparen 

Verbundprojekt: NKI: »Wohnen 
leitet Mobilität. Vorhaben zur 
Förderung klimaverträglicher 
Mobilität am Wohnstandort« 

KSI: Umweltzeichen für besonders 
klimarelevante Produkte 

KSI: TOP 100 - Umweltzeichen für 
klimarelevante Produkte 

KSI: Evaluierungsprojekt des 
Bundesumweltministeriums für den 
nationalen Teil der 
Klimaschutzinitiative des BMU 

NKI: Stärkung der internationalen 
Nutzung des Blauen Engels als 
Klimaschutzzeichen 

NKI: EcoTopTen 2.0 - Förderung 
von energieeffizienten Produkten 
und Energieeinsparungen mit 
Marktübersichten, Social-Media- 
Aktivitäten und Aktionen 

31.10.2019 

09.10.2018 

30.09.2019 

26.02.2020 

31.12.2019 

19.07.2020 

Os 

© 

© 

oo 

© 

so 

© 

© 

31.12.2019 

31.12.2008 

31.12.2012 

31.08.2012 

30.11.2013 

Tf 

© 

© 

© 

o 

10.04.2015 

01.09.2016 

27.02.2018 

01.10.2017 

20.10.2017 

© 

SO 

© 

© 

01.01.2015 

01.01.2017 

01.09.2008 

01.07.2009 

01.09.2009 

01.02.2012 

01.01.2012 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

68605 

68605 

68605 

68605 

68605 

68605 

68605 

68605 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1602 

6092 

6092 

1602 

1602 

1602 

6092 

6092 





Drucksache 19/9539 


- 18 - 


Deutscher Bundestag - 19. Wahlperiode 


X X X 


e§ «S s > .a 

.. B 00 ’ö § N 

I! 1 j s 

_gn | .Q Ö J ^ ^ 

1 3 |flm | 

'S w C 3 ^ °“ 

(O "fa O (U O CO •« 

> jg x z 2 X ja 


i CQ g C « gp 00 
: <o 3 £ ™ 5 e 

: =a s s- s s 3 

• SB i i -a N 
.1 . .b g -g *§ 

! ff § ffiof 

! c S c 5. <3 k? 
i m / üj cy t3 > = 


! -s -S 3 s 

! O IO (U O 

UIQ^ 


i I S ! > o 

11 ’S s 11 

I D < CQ .S X &. 


5 tu _r 
X -a X 
■% .« '53 w 

-8 g 

fj E •« > 

ä S 3 I 

« > <D .SP 

s ’S > O £ 

< 8 X ■£ 

^ & X :g 

^ 8 C D O 

X Oh .5 CQ OJ 


2 o « Uh 
o &-S g 
5 S 5 -g 


der Überarbeitung der 

Emissionshandelsrichtlinie 

2003/87/EG 
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CCS - Entwicklung ausgewählter 
Regelungsvorschläge zur 
Konkretisierung gesetzlicher 
Anforderungen bei 
Rechtsverordnungen zur C02- 
Speicherung 

Ausweitung des Emissionshandels 
auf neue Sektoren und 
Kleinemittenten (z.B. 
Gebäudebereich) - Potenziale, 
Ausgestaltung, Verbindung mit dem 
internationalen Klimaregime 

Evaluierung und Weiterentwicklung 
des EU-Emissionshandels aus 
ökonomischer Perspektive (EU-ETS- 

5) 

Untersuchung der klimapolitischen 
Wirksamkeit des Emissionshandels - 
Erweiterte Analysen 

Vervollständigung des 
Rechtsrahmens für Carbon Capture 
and Storage (CCS) sowie 
Behandlung von rechtlichen Fragen 
bei der Fortentwicklung des 
Integrierten Energie- und 
Klimaprogramms (IEKP) 

Verbesserung der Datengrundlagen 
zur Energieeffizienz im 
Endenergieverbrauch 

Konzepte für die Beseitigung 
rechtlicher Hemmnisse des 
Klimaschutzes im Gebäudebereich 

Rechtliche Hemmnisse für den 
Klimaschutz bei der Planung von 
Gebäuden 

Harmonisierungsbedarf im Rahmen 
der Administration des EU- 
Emissionshandel als System der 
Mehreb enen Verwaltung 

Entwicklung eines aus ökologischer 
und ökonomischer Sicht optimalen 
MBM/EH-Systems 
(Minderungspfade, richtig gesetzte 
Anreize, etc.) als Vergleich und 
Benchmark für die in der ICAO 
verhandelte GMBM 

Potentialanalyse für Jl-Projekte 
innerhalb Deutschlands auf den 
Gebieten Energieeffizienz und 
Verkehr 

Verbesserung der methodischen 
Grundlagen und Erstellung eines 
Treibhausgasemissionsszenarios als 
Grundlage für den 

Projektionsbericht 2011 im Rahmen 
des EU Treibhausgasmonitorings 

09.08.2013 

30.06.2013 

30.11.2014 

30.04.2017 

o 

© 

31.05.2010 

ziozzvn 

© 

00 

© 

31.05.2015 

© 

■'t 

© 

Os 

28.02.2010 

31.05.2013 

09.11.2010 

0\0ZZV\Z 

15.11.2011 

01.11.2013 

01.11.2009 

00 

o 

© 

© 

o 

15.12.2011 

15.04.2013 

01.11.2013 

20.05.2015 

00 

© 

© 

© 

öoororio 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

54401 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 

1601 





Drucksache 19/9539 


- 20 - Deutscher Bundestag - 19. Wahlperiode 



X 

X 




X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 












25.241,00 








149.941,40 

39.221,74 


190.000,00 


50.044,55 

45.472,33 





30.867,64 

75.323,72 


265.000,00 

49.999,31 

196.710,32 

186.700,00 

194.522,00 

411.603,00 

336.949,38 

289.508,10 

50.180,46 

46.420,62 

166.262,00 














































































Strommarkt und Klimaschutz 11 - 
Transformation der 

Stromversorgung bis 2050 - 
Flexibilisierung der Nachfrage 

Behandlung aktueller 
energiepolitischer Fragen im 
Spannungsfeld 

V ersorgungssicherheit, 
Wirtschaftlichkeit der 
Energieversorgung, Klimaschutz 

Klimaschutz und KWK - aktuelle 
Entwicklungen im Kontext der 
wirtschaftlichen Randbedingungen 
und des technologischen Fortschritts 

Erarbeitung wissenschaftlich- 
methodischer Grundlagen für die 
Anpassung der Emissionsinventare 
an die neuen UNFCCC Reporting 
Guidelines und der 
Weiterentwicklung der EU NEC- 
Richtlinie 

Klimaneutraler Gebäudebestand 
2050: Techniken, Konzepte, Kosten 
und Nutzen 

Verbesserung der methodischen 
Grundlagen und Erstellung eines 
Treibhausgasemissionsszenarios als 
Grundlage für den 

Projektionsbericht 2009 im Rahmen 
des EU Treibhausgasmonitorings 

Ausgestaltung der flexiblen 
Mechanismen im internationalen 
Kohlenstoffmarkt im Rahmen der 
UN-Verhandlungen um ein 
internationales Klimaabkommen 

Wissenschaftliche Analysen zur 
Weiterentwicklung und Umsetzung 
des EU-Effort-Sharings 

Verhandlung der flexiblen 
Mechanismen im internationalen 
Kohlenstoffmarkt im Rahmen der 
UNFCCC-Verhandlungen um ein 
internationales Klimaabkommen 

Wissenschaftliche Analysen zur 
Weiterentwicklung und Umsetzung 
des EU "Effort Sharings" 

Klimaregime nach 2012: Mögliche 
Beiträge von Industrie- und 
Schwellenländem zur 
Emissionsreduktion - 
Emissionstrends, 

Reduktionspo tentiale, 

Anreizsysteme, Bewertung von 

V erhandlungsoptionen 
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Weiterentwicklung flexibler 
Mechanismen und Ausgestaltung 
der internationalen 
methodologischen Regularien zur 
Erfassung von Treibhausgasen unter 
dem Kyoto-Protokoll und einem 
Klimaregime nach 2012Die 

Integration/Umsetzung der klima- 
und energiepolitischen Strategie im 
Rahmen des Lissabon-Prozesses 

Optionen zur Berücksichtigung von 
Quellen und Senken im Bereich 
Landnutzung/Landnutzungsänderun 
g im internationalen KLimaregime 

Post2012 climate regime options for 
global GHG emission reduction: 
Analysis and evaluation of regime 
options and reduction potential for 
archieving the 2 degree target with 
respect to environmental 
effectiviness, costs and institutional 
aspects 

Ausgestaltung des neuen 
Klimaschutzabkommens: Analyse 
der und Vorschläge für 
Verpflichtungen der Industiestaaten 

Ausgestaltung des Post 2012- 
Klimaregimes: Sektorale Ansätze 
zur THG-Emissionsminderung 

Emissionsminderung in 
Industriestaaten und 
Entwicklungsländern - Kosten, 
Potenziale und ökologische 
Wirksamkeit 

Instrumente zur Erhöhung 
weltweiter 

Klimaschutzanstrengungen vor 2020 
- ökonomische und politische 
Implikationen in ausgewählten 
Industrie- und Schwellenländem 

Analyse und Vergleich nationaler 
Systeme und Regeln zur 
Treibhausgasemissionsberichterstatt 
ung als Grundlage zur Entwicklung 
von Basiselementen eines 
gemeinsamen Berichterstattungs¬ 
und Anrechnungssystems in einem 
Post-Kyoto Regime 

Bewertung des THG- 
Minderungsbeitrags von globalen, 
regionalen und nationalen Initiativen 
außerhalb UNFCCC bis 2020 

Flexible Mechanismen und 
Methoden zur Erfassung von 
Treibhausgasen im Rahmen eines 
post2012-Klimaschutzabkommens 
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Ausgestaltung der Regelungen zur 
Erfassung, Berichterstattung und 
Überprüfung der Verpflichtungen 
im Rahmen eines post-2012- 
Klimaregimes 

Wissenschaftliche Unterstützung 
des BMU zu Aspekten der 
Transparenz inkl. Richtlinien der 
Berichterstattung und Überprüfung 
im Rahmen der UN- 
Klimaverhandlungen 

Unterirdische Raumplanung - 
Vorschläge des Umweltschutzes zur 
Verbesserung der über- und 
untertägigen 

Informationsgrundlagen, zur 
Ausgestaltung des 
Planungsinstrumentariums und zur 
nachhaltigen Lösung von 
Nutzungskonflikten - Teilvorhaben 

II: Planerische und rechtliche 
Fragestellungen 

Umsetzung der Biodiversitätsziele 
bei der nachhaltigen 
Bioenergienutzung 

F+E-Vorhaben: 
"Biodiversitätsstandards für 
Biomasseproduktion" 

Biodiversitätskriterien in der 
Beschaffung und im Bauwesen - 
Machbarkeitsstudie & 

Maßnahmenp läne 

Naturschutz und fortschrittliche 
Biokraftstoffe (Verbundprojekt, 

FKZ 3516822800) 

Entwicklung von Strategien zur 
optimalen Nutzung von biogenen 
Industrierohstoffen: Standards und 
Nachhaltigkeitsindikatoren zur 
Zertifizierung von Biomasse für den 
internationalen Handel 

Sichtbarmachung versteckter 
Umweltkosten nicht nachhaltiger 
Landwirtschaft am Beispiel 
unterschiedlicher 
Produktionssysteme 

Nachhaltige Ressourcennutzung 
durch Umsetzung der SDGs in der 
Bioökonomie 

Technisch-wissenschaftliche und 
juristische Beratung des BMU zu 
Ad-hoc-Fragen bei der 
Bundesaufsicht 

Technisch-wissenschaftliche und 
juristische Unterstützung des BMU 
zu Ad-hoc Fragen bei der 
Bundesaufsicht 
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T ech. -wissenschaftliche 
Unterstützungen des BMU zu Ad- 
hoc Fragen bei der Bundesaufsicht 
nach Art. 85 GG 

T echnisch-wissenschaftliche 
Unterstützung des BMU zu Ad-hoc 
Fragen bei der Bundesaufsicht nach 
Art. 85 GG 

T echnisch-wissenschaftliche 
Unterstützung des BMUB zu ad-hoc 
Fragen bei der Bundesaufsicht nach 
Art. 85 GG 

T echnisch-wissenschaftliche 
Unterstützung des BMUB zu ad-hoc- 
Fragen bei der Bundesaufsicht nach 
Art. 85 GG 

T echnisch-wissenschaftliche 
Unterstützung des BMUB zu ad-hoc 
Fragen bei der Bundesaufsicht nach 
Art. 85 GG 

T echnisch-wissenschaftliche 
Unterstützung des BMUB zu ad-hoc 
Fragen bei der Bundesaufsicht nach 
Art. 85 GG 

Normung Kerntechnik - 
Systematische Bestandserfassung 
zur Ermittlung der Beteiligung von 
nationalen Experten aus Behörden, 
Industrie und Forschung in 
nationalen und internationalen 
Normungs- und Expertengremien 
mit Bezug zur Kerntechnik 

Risikowahmehmung und 
Risikokommunikation im Bereich 
der Niederfrequenten Felder 

Klärung technischer und rechtlicher 
Fragestellungen bei der Beseitigung 
radioaktiv kontaminierter Abfälle 
landwirtschaftlicher Produkte nach 
Ereignissen mit nicht unerheblichen 
radiologischen Konsequenzen 

Systematische Untersuchung der 
Exposition von Flora und Fauna bei 
Einhaltung der Grenzwerte der 
StrlSchV für den Menschen 

Unterstützung des BMU im 
Verfahren zur Stilllegung des 
Forschungsbergwerks Asse II unter 
Anwendung der 

Sicherheitsmaßstäbe des Atomrechts 

Fachliche Zuarbeit bei der Beratung 
zur Schachtanlage Asse II in der 
Entsorgungskommission (ESK) 
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Untersuchungen zum Umgang mit 
Betroffenen zur Schaffung von 
Vertrauen und Erhöhung von 
Akzentanz an einem bestehenden 

Endlagerprojekt und im Zuge des 
Einengungsprozesses im Rahmen 
eine Standortauswahlverfahrens 

Unterstützung des BMU bei der 
Forumlierung der 
Sicherheitsanforderungen an die 
Endlagerung wärmeentwickelnder 
radioaktiver Abfälle, insbesondere 
zum Sicherheitsmanagement 

Bewertung der Einführung einer 
wirtsgesteinsunabhängigen 
Grenztemperatur unter 

V orsorgeaspekten 

Minimierungsstrategie für PHS/PBT 
Stoffe - Entwicklung eines 
sektorüb ergreifenden Steuerungs¬ 
und Überwachungskonzeptes mit 
beste-Praxis-Beispielen (3 Stoffe) 

Rohstoffgewinnung im Kontext 
wachsender Nutzungsansprüche an 
den Untergrund - Anforderungen an 
die untertägige Raumordnung und 
das Bergrecht für einen umweit- und 
ressourcenschonenden Bergbau, 
Lösung von Nutzungskonflikten und 
Steuerung einer nachhaltigen 
Nutzung des Untergrunds 

Erarbeitung der wissenschaftlich- 
technischen Grundlagen für die 
Erstellung eines bundesweiten 
Abfallvermeidungsprogramms 

Erarbeitung von Vorschlägen zur 
konzeptionellen und inhaltlichen 
Umsetzung von Art. 29 

Ab fallrahmenrichtlinie 
(2008/98/EG) 

(Abfallvermeidungsprogramm) 

Planspiel mit dem Ziel einer 
Folgenabschätzung von Konzepten 
zur Weiterentwicklung der 
VerpackungsVerordnung - 
Teilvorhaben 3: Planspiel 

Ableitung von Recycling- und 
Umweltanforderungen und Strategie 
zur Vermeidung von 
Versorgungsrisiken bei innovativen 
Energiespeichem (Batterien und 
Elektrogeräte) 

Erfolgreiche Maßnahmen zur 
Ausschöpfung der 
Klimaschutzpotenziale der 
Abfallwirtschaft im internationalen 
Vergleich 
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Nexus Ressourceneffizienz und 
Landnutzung - Ansätze zur 
mehrdimensionalen 
umweltpolitischen Bewertung der 
Ressourceneffizienz 

Lebenszyklus!? asierte 

Datenerhebung zu 

Umweltwirkungen des 

Cloudcomputing 

(ÖkoCloudComputing) 

Planspiel Mantel-Verordnung 
(Aspekte der Kreislaufwirtschaft 
und des Bodenschutzes) 

Untersuchung der Auswirkungen 
ausgewählter nanotechnischer 
Produkte auf den Rohstoff- und 
Energiebedarf 

Erörterung ökologischer Grenzen 
der Primärrohstoffgewinnung und 
Entwicklung einer Methode zur 
Bewertung der ökologischen 
Rohstoffknappheit zur 
Weiterentwicklung des 
Kritikalitätskonzeptes 

Unterirdische Raumplanung und 
nachhaltige 

Ressourcenbewirtschaftung am 
Beispiel von ausgewählten 

Regionen 
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Monnnm^iil-ton 

cf 

1 

p 

<3 

£ 

2 

u 

5 

6 
§ 
z 

Umweltfreundliche öffentliche 
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Analyse des Status Quo der 
Integration von 

Umweltschutzaspekten in Sport und 
Tourismus zur Identifikation von 
Ansatzpunkten zur Stärkung von 
Umweltschutzaspekten im Sport 
und Tourismus 

Optionen für die Fortführung der 
Treibhausgasminderung von CDM- 
und Jl-Projekten ohne andere 
Einnahmen 

Ergebnisorientierte Finanzierung 
von Klimaschutzmaßnahmen durch 
Ankauf von Zertifikaten - Optionen 
zur Sicherstellung einer langfristigen 
Klimawirkung 
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Evaluation des 

Beteiligungsprozesses im Verfahren 
zur Stilllegung Asse 11 

Evaluation des BMU bei der 
Aufsicht über Betrieb und 

Stilllegung Asse II 

Unterstützungsleistungen des BMU 
bei der Aufsicht über Betrieb und 
Stilllegung Asse 11 

Begutachtung im Rahmen einer 

U VP für die Dauer eines 
Genehmigungsverfahrens nach § 6 
AtG 

Entwicklung und Unterstützung bei 
der Umsetzung eines Umwelt- und 
Nachhaltigkeitskonzepts für die 23. 
UN-Klimakonferenz in Bonn 2017 

Rechtliche Rahmenbedingungen der 
Lärmkontingentierung 

Gutachten zur Prüfung von formell- 
und materiellrechtlichen 
Vorgehensmöglichkeiten bei der 
Festlegung von Flugrouten 

Evaluation der 2. 
Fluglärmschutzverordnung 

Monitoring Bioökonomie: 
SYMOBIO - Systemisches 
Monitoring und Modellierung der 
Bioökonomie - TP Öko-Institut 

Bioökonomie als gesellschaftlicher 
Wandel, Modul 2(1): Bio-Macht - 
Bioökonomische Macht in globalen 
Lieferketten - Ansätze, 
Auswirkungen und Perspektiven 
von Zertifizierung und 
Sorgfaltspflichten für biogene 
Massenrohstoffe; Teilprojekt B 

Verbundvorhaben ENEFF STADT 
HAMBURG: Energieeffiziente 

Stadt, der Hamburger Weg: 
Ambitionierter Klimaschutz bei 
komplexen Entscheidungsstrukturen 
(Teilvorhaben Öko-Institut) 

Verbundvorhaben ENSURE: Neue 
EnergieNetzStruktURen für die 
Energiewende 

Verbundvorhaben P2X: 

Erforschung, Validierung und 
Implementierung von "Power-to-X" 
Konzepten - Teilvorhaben HO 

Verbundvorhaben ENavi: 
Energiewende-N avigationssy stem 
zur Erfassung, Analyse und 
Simulation der systemischen 
Vernetzungen - Teilvorhaben L0 
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Verbundprojekt TRANS-LARA: 
Transport- und Transferverhalten 
langlebiger Radionuklide entlang 
der kausalen Kette Grundwasser- 
Boden-Oberfläche-Pflanze unter 
Berücksichtigung langfristiger 
klimatischer Veränderungen, 
Teilprojekt E 

conCISE.net: Wissenschaftliche 
Vernetzung zu Nachhaltiger 
Entwicklung, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit 

EcoTopTen - Innovationen für einen 
nachhaltigen Konsum (Hauptphase) 

Verbundprojekt: Soziale, 
ökologische und ökonomische 
Dimensionen eines nachhaltigen 
Energiekonsums in Wohngebäuden; 
Teilprojekt: Bewertung der 
ökologischen und ökonomischen 
Potenziale nachhaltigen 
Energiekonsums 

PROSA ProKlima - 
Produktbezogene Klimastrategien 
von Unternehmen 

EcoTopTen - Klimaschutz durch 
ökoeffizienten Konsum 

V erbundvorhaben: 
Stromeffizienzklassen für 

Haushalte. Förderung von 
Stromsparinnovationen in Haushalt, 
Markt und Gerätetechnik. 
Teilvorhaben 2: 
Optimierungspotentiale, 
Geschäftsmodelle und 
Stromsparpotenziale 

Erhöhung der Transparenz über den 
Bedarf zum Ausbau der Strom- 
Übertragungsnetze 

Regionale Transformation durch 
sozial-ökologisch handelnde 
Unternehmen, Teilprojekt 2: Sozial¬ 
ökologische 

N achhaltigkeitsaktivitäten: 
Hemmnisse, Erfolgsfaktoren und 
Potenziale 

Perspektiven der Bürgerbeteiligung 
an der Energiewende unter 
Berücksichtigung von 
Verteilungsfragen. Teilprojekt A: 
Perspektiven der Bürgerbeteiligung 
an der Energiewende in 6 
thematischen Modulen und 

V erbundkoordination 
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Verbundvorhaben: Entwicklung von 
thermoplastischen Leiterplatten als 
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, 
Projektkoordination und 
Begleitforschung, Teilvorhaben 1 

Verbundprojekt: Reduktion von 
Spurenstoffen im Wasserkreislauf 
durch gezieltes chemisches Design 
als ein Beitrag der nachhaltigen 
Chemie zur nachhaltigen 
Wasserwirtschaft am Beispiel 
Textilveredlung, Teilprojekt 3 

Kommunen innovativ 

LebensRäume: Instrumente zur 
bedürfnisorientierten 
Wohnraumnutzung in Kommunen, 
TP 1 

KMU-innovativ - Verbundvorhaben 
Ressourceneffizienz: UpcyclePET - 
Entwicklung innovativer Verfahren 
und Formulierungen zum Upcycling 
von PET-Flaschen- und Blister- 
Rezyklaten für technisch 
hochwertige 

Kunststoffanwendungen, TV 2: 
Entwicklungsbegleitende Bewertung 
der Nachhaltigkeitsaspekte 

REFINA Verbundprojekt 
Kommunales Flächenmanagement 
mit Hilfe modellgestützter 

Szenarien am Beispiel der Region 
Freiburg (KOMREG), Teilvorhaben 

1: Szenarienmodellierung und 
Koordination 

CLIENT II - Verbundvorhaben: 
MoCa - Entwicklung einer 
Produktionskette für Seltenerd- 
Elemente aus Tailings des 
ultramafischen Alkali-Karbonatit- 
Komplexes Catalao/Goiäs - 
Teilvorhaben 3: Ökobilanz 

Verbundvorhaben Klimaschutz: 
Strategien für Logistikuntemehmen; 
Teilprojekt: ökologische Analysen 
und Bewertungen, Strategien, 
Koordination 

Recycling von Komponenten und 
strategischen Metallen aus 
elektrischen Fahrantrieben - MORE 

Fab4LiB - Erforschung von 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Material- und Prozesseffizienz in 
der Lithium-Ionen- 
Batteriezellproduktion über die 
gesamte Wertschöpfungskette 

31.03.2007 

31.03.2013 

29.02.2020 

31.07.2019 

31.07.2008 

31.12.2020 

oo 

© 

© 

© 

■'t 

© 

00 

© 

30.06.2019 

01.11.2004 

01.10.2009 

01.03.2017 

© 

oö 

© 

o 

V© 

O 

© 

© 

© 

00 

© 

© 

© 

01.08.2006 

© 

© 

© 

01.01.2018 

68542 

68542 

68542 

68542 

68542 

68542 

68540 

68304 

68304 

3004 

3004 

3004 

3004 

3004 

3004 

3004 

6092 

6092 





Deutscher Bundestag - 19. Wahlperiode 


-31 - 


Drucksache 19/9539 





Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com 
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 

ISSN 0722-8333 



